■コードレス子機用充電池 


* 当社のファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、充電池は当社の純正品をお使いください。 


型番のないニッケル水素充電池（流通コード141932 001 9) はシャープドキュメントシステム(株)扱 
い。他はすべてシャープエンジニアリング(株)扱い 


型番（品名） 

流通コード 

希望小売価格 
() 内は税抜価 

対応機種 

A-002 

( ニッケル水素充電池） 

142 932 0070 

1,800 円 
(1,715 円） 

【デジ タルコー ドレス FAX 】 

UX-D26CL 、 UX-D26CW 、 UX-D56GL 、 UX-D56CW 

【デジ タルコー ドレス用増設子機】 

JD-KS1 1 

M-003 

( ニッケル水素充電池） 

142 932 0086 

1,680 円 

(1,600 円） 

【 FAX 】 

UX-C204CL 、 UX-E205CL 、 UX-E205CW 、 UX-F24CL 、 UX-F24CW 、 UX-F25CL 、 UX-F25CW 、 
UX-F34CL 、 UX-F34CW 、 UX-F50CL 、 UX-F50CW 、 UX-V503CL 、 UX-V503CW 、 UX-W55GL 、 
UX-W55CW 、 UX-Y303CL 、 UX-Y303CW 

【増設子機】 

CJ-KS50 、 CJ-KS50-B 、 CJ-KS60 、 CJ-KS80 

UX-BTK1 

( ニッケル水素充電池） 

595 932 0090 

1,890 円 

(1,800 円） 

【 FAX 】 

UX-F10CL 、 UX-F10CW 、 UX-F12CL 、 UX-F12CW 、 UX-F14CL 、 UX-F14CW 、 UX-F104Y 、 
UX-F15CL 、 UX-F15CW 、 UX-F250CL 、 UX-F250CW 、 UX-V501CL 、 UX-V501CW 、 

UX-V502CL 、 UX-V502CW 、 UX-W30CL 、 UX-W30CW 、 UX-W31CL 、 UX-W31CW 、 UX-W51CL 、 
UX-W51KW 、 UX-W60CL 、 UX-W60CW 、 UX-W70CL 、 UX-W70KW 、 UX-W71CL 、 UX-W71KW 、 
UX-WB10CL 、 UX-WB10CW 、 UX-Y301CW 、 UX-Y302CL 、 UX-Y302CW 

【増設子機】 

CJ-KS4 、 CJ-KS7 

N-141 

( ニッケルカドミウム充電池） 

142 932 0042 

1,680 円 

(1,600 円） 

【 FAX 】 

UX-17CL 、 UX-18GL 、 UX-18CW 、 UX-150CL 、 UX-150CW 、 UX-155CL 、 UX-155CW 、 

UX-159CL 、 UX-159CW 、 UX-350CL 、 UX-350CW 、 UX-353CL 、 UX-453CL 、 UX-500CL 、 
UX-509CL 、 UX-559CL 、 UX-608CL 、 UX-E1CL 、 UX-E3CL 、 UX-F1GL 、 UX-F1CL2 、 

UX-F2CL 、 UX-F2CW 、 UX-F3CL 、 UX-F4CL 、 UX-F4KW 、 UX-F5CL 、 UX-F5KW 、 

UX-F11CL 、 UX-F20CL 、 UX-F41CL 、 UX-F41KW 、 UX-F702CL 、 UX-F702CW 、 UX-FJ5CL 、 
UX-N15CL 、 UX-N15CW 、 UX-N150CL 、 UX-N155CL, UX-N155CW 、 UX-N159CL 、 

UX-N159CW 、 UX-NDL21V 、 UX-T7CL 、 UX-T7CL2 、 UX-T8CL 、 UX-T10CL 、 UX-T15CL 、 
UX-T15CW 、 UX-T25CL 、 UX-T28CL 、 UX-T35CL 、 UX-T35CW 、 UX-T45CL 、 UX-T45CW 、 
UX-T48CL 、 UX-T50GL 、 UX-T55GL 、 UX-T65CL 、 UX-TJ2CL 、 UX-TR3CL 、 UX-W40CL 、 
UX-W50CL 、 UX-W90CL 、 UX-W 2000 、 UX-X1CL 、 UX-X1CW 、 UX-X2CL 、 UX-X2CW 

【増設子機】 

CJ-KS1 、 CJ-KS2 、 CJ-KS3 、 CJ-KS5 

N-120 

( ニッケルカドミウム充電池） 

142 932 0034 

1,470 円 

(1,400 円） 

【 FAX 】 

UX-22CL 、 UX-T1CL 、 UX-T3CL 

N-153 

( ニッケルカドミウム充電池） 

595 932 0062 

2, 415 円 
(2, 300 円） 

【 FAX 】 

UX-D110CL 、 UX-D110CW 

ニッケル水素充電池 

141932 0019 

2, 520 円 
(2, 400 円） 

【 FAX 】 

UX-D100CL 、 UX-D100CW 


■その他各種充電池 

当社のファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、充電池は当社の純正品をお使いください。 


※シャープエンジニア y ング(株)扱い 


【ワイヤレスカラー液晶用充電池】 

型番（品名） 

流通コード 

希望小売価格 
() 内は税抜価 

対応機種 

N-2121 

(ニッケル 水素充電池） 

595 932 0103 

3, 990 円 
(3, 800 円 ) 

UX-WB10CL 、 UX-WB10CW 


※シャープエンジニアリング(株)扱い 


【カメラ 液晶 用 充電 池】 

型番（品名） 

流通コード 

希望小売価格 
() 内は税抜価 

対応機種 

N-2125 

(ニッケル 水素充電池） 

595 932 0105 

3,150 円 
(3, 000 円 ) 

UX-W60CL 、 UX-W60CW 


※シャープエンジニアリング(株)扱い 


【コードレスハンドコピー用 充電 池】 

型番（品名） 

流通 コード 

希望小売価格 
() 内は税抜価 

対応機種 

UX-BTH1 

(ニッケル 水素充電池） 

595 932 0089 

2, 415 円 
(2, 300 円） 

UX-W70CL 、 UX-W70KW 、 UX-W71CL 、 UX-W71KW 

N-2087 

(ニッケルカ ドミウム充電池） 

595 932 0075 

2, 415 円 
(2, 300 円） 

UX-E3GL 、 UX-F4CL 、 UX-F4KW 、 UX-F5CL 、 UX-F5KW 、 UX-F20CL 、 UX-W40CL 、 

UX-W50GL 、 UX-W90CL 、 UX-X2CL 、 UX-X2CW 

N-2073 

(ニッケルカ ドミウム充電池） 

595 932 0069 

3,150 円 
(3, 000 円 ) 

UX-F2CL 、 UX-F2CW 、 UX-F3CL 、 UX-F702CL 、 UX-F702CW 

N-2058 

(ニッケルカ ドミウム充電池） 

595 932 0057 

3,150 円 
(3, 000 円 ) 

UX-F1CL 

N-2065 

(ニッケルカ ドミウム充電池） 

595 932 0061 

3,150 円 
(3, 000 円 ) 

UX-F1CL2 、 UX-T65CL 、 UX-X1CL 、 UX-X1CW 

N-2048 

(ニッケルカ ドミウム充電池） 

595 932 0051 

3,150 円 
(3, 000 円） 

UX-500CL 、 UX-509CL 、 UX-559GL 、 UX-T50CL 、 UX-T55CL 





































